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English 



Features 

• Mudio Monitor s ol u .. | leadphonr- 

• -10 inin Jn\ or unit loi high qua lit \ mhiihI 

• \eod\ niHim ni.i c,not tot poworlnl bass and clear treble mhiihI 

• Re\ evMble ciKup design toi oas\ single stded monitoring 

• Coiled Oik lit/ cord 

• Screw tvpe gold plated stereo unimatch pUie, tor secure connection 

• C onv enient folding deMgn 

• Seit closing mechanism prevents sound leakage when headphones .ire taken 
off 

Specifications 

"1 ype: dvnamic, closed / Driver units: 40 mm dia., dome tvpe ; Power handling 
capacitv: 1,000 m\V / Impedance: 45 ohms .it I kHz / Scnsiti\ itv 106 dBdnW •' 
Frequency range: 5 30,000 ! 1/ / Cord: Coiled 1 - 3 m long single-sided OFC 
lit/ cord with a gold plated stereo unimatch plug Mass 2o0 g (9 / > • o/.} 
(without cord) Supplied accessory: Carrying pouch (1) 

Design and sped Mentions are subject to change without notice. 



Espanol 



Caracten'sticas 

• \uncnlaiv- de la serie para e--<. ucha en eMudio 

• I 'im'iu' aui anomu o ainnnio 

• L nidad auricular de 40 mm para otrecer sonido de gran cahdad 

• I man de neodimio para otrecer sonido de gi a\ es piot undos \ agudos claro-- 

• I )iseno de pahellones roverMhlcs para tacilitar la e--cuch.i de un solo lado 

• Cable lit/ de cohre deso\idado bobinado 

• Clavija universal eslereo dorada atornillable para a^egurar la conexion 

• i )iseno plegahle nun practice 

• Mecanismo de cierre automahco que evita la tuga del sonido cuando se 
quitan los auriculares 

Especificaciones 

lipo: Dinamicos, cerrados /' L nidades auriculares: 40 mm de dia., tipo cupula 

Capacidad de potencia: 1 .011(1 m\V , hnpedancia: 45 ohmios a 1 kHz / 
Scnsibilidad: 106 JUdnW / Cama de frecuencias; 3 - 10.0(10 1 1/ / Cable: Cable 
lit/ de cohre dcso\idado bobinado de un solo l.uio de 1 5 m con clavija dorada 
Peso 260 g (sin cable) / Acce^orio suminMrado: Caja de transporte (. I ) 

1.1 diseho \ las especitk.iciones estan sujetos .i eambio sin pre\ io a\ iso. 



Fran^ais 



Caracteristiques 

• t_ asque pou v con t role en studio 

• i Jesign ergononiiquc, contortablc 

• Fxcitateur de 40 mm pour uric qualite sonore elevee 

• Aimant au neod\ mium pour de-- gr.n es puissant et des aigus clairs 

• Peon tour reversible pour le controle d'un seul canal 

• Cordon enrouie a HI di\'ise OFC 

• Piche stereo universelle plaquee or, a vis, pour une connexion sure 

• Casque pliable, de conception pratique 

• Mecanismo auto-fermant pour e\ iter une fuite sonore quand vous onlovo/ lo 
casque 

Specifications 

I'vpe: dvnamique, lermo / 1 ransducleurs: 40 mm de dia., tvpe a dome / 
Puissance admissible: 1.000 mVV / Impedance: 45 ohms a 1 kHz / Sensibilite: 
I Oh dB/mlV / Plage de frequences: 5 - 30.000 Hz. / Cordon: Cordon enrouie a 
til divise OFC a une lace do 1 - 3 m de long avec tiche stereo plaquee or 
unimatch / Poids: 260 g (9 '/ r. on.) (sans le cordon) / Accessoire tourni: Ptui de 
transport (1 ) 

La conception et les specifications sont modifiabies sans proa vis. 



Deutsch 



Merkmale 

• Kopfhorcr der Studio-Monitor-Sorie 

• Komfortables, auranomisches Design 

• 40-mm-Treibereinheit fur qualitativ hochwortigen Klang 

• Neodym-Magnet fur kraftige Piefen und klaro Hdhen 

• Umkehrbares Ohrschalendesign fur Iciehtes einseitiges Mithoren 

• Spiraltormiger OFC-Lit/endraht 

• Goldbeschiehteter Stereo-Unimatch-Schraubsteeker fur optimal sichere 
Verbindung 

• Praktische Faltkonstruktion 

• Selbstschliel>ende Vorrichtung \'orhindort Tonaustritt boi abgenommenem 
Kopthorer 

Technische Daten 

I vp: dvnamisch, geschlossen / i reibereinheit: 40 mm Durchmesser, Kalotte / 
lielastbarkeit l.OllOmVV / Impedanz: 45 Ohm bei 1 kHz / Fmpfindlichkeit: 
106 dli/mW Frequen/gang: 5 - in.OOO | [/ / Kabel: Spiraltormiger 1 3 m 
langer emsei tiger ( )I ; C-I .itzend raht mit goldbeschich totem Stei. ker / I lewicht: 
2H) g lohne Kabel) / Zubohor: Ptui f I I 

Anderungen, die dem k\ hniM hen I oris, hntt dicnen, bleihen vorhehalton. 
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Caratteristiche 

• Cuttia serie monitoraggio da studio 

• I Vsign orgonomiLO, eontorte\ ole 

• Unita pilota di 4(1 mm per suono di alta qualita 

• Magneto al neodimio per un suono con bassi potent i o acuti diiari 

• Design a cuttia rovesciabile per taeilitare I ascolto su un solo lato 

• Ca\ otto a spiralo di tipo litz OFC 

• Spina universale stereo placcata in oro di tipo a vito per un collogamento 
saldo 

• Comodo design pieghevole 

• Un moccanismo di chiusura aulomatica per impedisce le perciite di suono 
quando la cuffia viene tolta 

Caratteristiche tecniche 

Tipo: dinamico, chiuso / Unita pilota: 40 mm dia., tipo a cupola / Capacita di 
potenz.a: 1 .000 mVV / Impedenza: 45 ohm a 1 kllz / Sensibilita: 10r>dl3/mW / 
Canipo di frequenza: 5 - 30.000 Hz / Cavo: Ca\'etto a spiralo lungo 1 -- 3 m, su 
un solo lato, di tipo litz OFC con spinotto stereo, ad accoppiamento unico, 
placcato d'oro / Massa: 260 g (senza cavo) /' Accessorio in dotazione: Borsa da 
trasporto {1 ) 

Disegno o caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza prea\ \iso 
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Caracten'sticas 

• Auscultadores da Serie Monitor de Pstudio 

• Design auranomic, conforta\'el 

• Modulo accionador do 40 mm para sons do alta qualidade 

• Iman de neodimio para sons grav es potentes e agudos cristalinos 

• Design de concha acustica re\"orsi'\'el para facil monitoriza^ao unilateral 

• Cabo litz OFC (de cob re desoxigenado) bobinado 

• Fichn uni\'ersal ostereo hanhada a ouro do tipo parafuso para uma ligai;ao 
sogura 

• Design dobravoi eonvonionte 

• Mecanismo de auto-teehamento para e\ itar \ az.amontt) do som quando os 
auscultadores siio retirados 

Especifica^oes 

I ipo: dinamico, fechado / Unid.idos an ionadoras: 10 mm diam., tipo domico 
(. apacidade do admissao de potencia: 1 .000 mW / Impedanda: 45 ohms a 
1 kHz / Sensibilidade: 106 dli/mVV / Cama de irequoncias: 5 -30.000 Hz / 
(. abo: Cabo litz OFC (de cohre drsoxigenadoi unilateral do 1 3 m de 
i. oniprimento bobinado com uma licha universal esteieo banhada a ouro ; 
Peso 2n0 g ( si 'in u t abo) .' Al ew'ino torneddo: Sat o dr transporte 1 1 ) 

O design e as e-qn\ itii. a v , oos e^t.io -uijeitus a altera; nis setn a\'iso pre\'io. 
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Features 

• studio Monitor Series I lead phonos 

• C omtortahlo. ciur.inoniiv" design 

• m) mm driv or unit lor high qualitv sound 

• Xeodvmium magnet lor powerful bass and clear tiobk' sound 

• Amorphous duimonil evaporated diaphragm tor natural sound reproduction 

• Rev ei sihle careup design tor easy single sided monitoring 

• Coiled, l.C-Ol : C elass 1 lit/, cord for minimum signal transmission loss 

• Screw tvpe gold plated stereo unimatch plug tor secure connection 

• Convenient folding design 

• Self closing mechanism prev ents sound leakage when headphones are taken 

ott 

Specifications 

1 Ype: dynamic, closed / Driv er units: 50 mm dia., dome type ./ Power handling 
capacity: 3,000 mVV / Impedance: 2-1 ohms at 1 kHz ,' Sensitivity: 107 dIJ/mVV / 
Frequoncv range: 3 - 30,000 1 1/ / C ord: Coiled 1 3 m long single-sided 
LC-OFC class 1 lit/ cord with a gold plated storeo unimatch plug / Mass 301) g 
(10 '/■ o/.) (without cord) / Supplied accessory: Carrving pouch ( 1) 

Design and specifications are subject to change without notice. 
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Caracteristiques 

• Casque pour controle en studio 

• Design ergonomique, contortable 

• l:\citateur de 50 mm pour une qualite sonore clo\ ee 

• Aimant au neodvmium pour des gra\ es puissant et des aigus clairs 

• Diaphragme evapore a diamant amorphe pour une reproduction sonore 
naturelle 

• Feouteur rev ersible pour le controle d'un seul canal 

• Cordon enroule a til divise LC-OFC de classe 1 pour perte de signal de 
transmission mini male 

• Fiche stereo universelle plaquee or, a vis, pour une connexion sure 

• CasCjue pliable, de conception pratique 

• Mecanisme auto-fermant pour eviter une tuite sonore quand vous enleve/ le 
casque 

Specifications 

Type: dynamique, ferme / Transdueteurs: 50 mm de dia., type a dome / 
Puissance admissible: 3.000 mlV / Impedance: 24 ohms a 1 kHz / Sensibilite: 
107 dB/mW / Plage de frequences: 5 - 30.000 I Iz / Cordon: Cordon enroule a 
til divise LC-OFC de classe 1 a une face de 1 - 3 m de long avec fiche stereo 
plaquee or unimatch / Poids: 300 g (10 on.) (sans le cordon) / Accessoire 
fourni: Ftui de transport ( 1 ) 

La conception et les specifications sont modifiables sans preavis. 



Deutsch 



Merkmale 

• Kopfhorer der Studio-Monitor-Serie 

• Komfortables, auranomisches Design 

• 50-mm- Freibereinheit fur qualitativ hochwertigen Klang 

• Neodym-Magnet fur kraftige Tiefen und klare Hohen 

• Amorph-diamantbedampfte Membran fiir natiirliche Klangreprociuktion 

• Umkehrbares Ohrschaiendesign fur leichtes einseitiges Mithoren 

• Spiralfbrmiger LC-OFC-i.it/endraht der Kiasse 1 fur minimalen Signalverlust 
bei der Obertragung 

• C.oldbeschichteter Stereo-Lmimatch-Sehraubstecker fiir optimal siehere 
Yerbindung 

• Praktische Faltkonstruktion 

• Selbstschliefsende Vorrichtung verhindert lonaustritt bei abgenommenem 
Kopfhorer 

Technische Daten 

Tvp: dvnamiseh, geschlossen ,' I reihereinheit: 30 mm Durchmesser, Ko lotto / 
IJelastbarkeit: 3.000 mVV , Impedanz' 24 (. >hm bei i kll/ / hmplindlkhkeil. 
107 dli/mVV / Frequenzgang: 5 -- 30.000 1 1/ / KalxT Spiralfbrmiger 1 3 m 
Linger emseitiger IX. -OFC-l.it/endraht der Klasse 1 mit goldbeschichtetem 
Stereo-Unimatch-Slecker •' C iewicht: 300g(ohne kabel ) ,' Z.ubehor: Ftui (1) 

Andi'i'ungen, die dem tn hnischen I ortschritt Jienm, bleiben vorbehallen. 
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Caracten'sticas 

• Aunculares de la sorie para escucha en estudio 

• Disoho auranomico comodo 

• Unidad auricular de 50 mm para otrecer sonido de gran caluiad 

• Iman de neodiniio para otrecer sonido de grav es protundos \ agudos claros 

• Diatragma evaporado con diamante amorto paia reproducir sonido natural 

• Disoho de pabellones reversibles para tacilitar la escucha de un solo lado 

• Cable lit/ de elase 1 de cobre desoxidado I C bobinado para otrecer la minima 
perdida de transmisibn de serial 

• Clavija universal estereo dorada atomillable para asegurar la eonexion 

• Disoho plegable muv practice 

• Mecanismo do cierre automatieo que evita la tuga del sonido ^ uando se 
cjuitan los aunculares 

Especificaciones 

Fipo: I )inamicos, cerrados / Unidades auriculares: ^0 mm de dia . tipo cupula 
/ Capacidad de potencia: 3.000 ni\V Impedancia: 24 ohmios a 1 kHz 
Sensibilidad: 107dH./m\V / Ciama de trecuencias: 3 - w.OOO 1 1/ C able: Cable 
litz de clase 1 de cobre desoxidado LC bobinado de un solo lado de I - 3 m con 
clavija universal estereo dorada / Peso 300 g (sin cable) Vxe-orio 
suministrado: Caja de transporte 1 1 ) 

Fl diseho v las especificaciones estan sujetos a cambio sm pi e\ 10 av iso. 
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Caratteristiche 

• Cuffia serie monitoraggio da studio 

• Design ergonomieo, contortevole 

• Unita pilota di 50 mm per suono di alta qualita 

• Magneto al neodimto per un suono con bassi potenti e acuti chiari 

• Diaframma a evaporazione di'amanto amorto per la riprodu/ione naturale 
del suono 

• [Resign a cuffia rovesciabile per tacilitare I'ascolto mi un solo lato 

• Cavetto a spirale, di tipo litz LC-GFC di classe 1 per perdite mintme in 
trasmissione segnale 

• Spina universale stereo placcata in oro di tipo a vite per un collegamento 
saido 

• Comodo design pieghevole 

• Un meccanismo di chiusura automatic.! per impedisce le perdite di suono 
quando la cuffia viene tolta 

Caratteristiche tecniche 

I ipo: dinamico, chiuso / Unita pilota: 50 mm dia., tipo a cupola / Capacita di 
poten/a: 3.000 mW / Impedenza: 24 ohm a I kHz / Sensibilita: 107 dB./'mW / 
Campo di frequenza: 5 - 30.000 Hz / Cavo: Cavotto a spirale lungo 1 -3 m, su 
un solo lato, di tipo litz LC-OFC di classe 1 con spinotto stereo, ad 
accoppiamento unico, placcato d'oro / Massa: .300 g (sen/a ca\ o) / Aeeessorio 
in dotazione: Borsa da trasporto ( 1 ) 

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiehe sen/a preavviso. 
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Caracten'sticas 

• Auscultadores da Serie Monitor de Fstudio 

• Design auranomic, confortavel 

• Modulo aeeionador de 50 mm para sons tie alta qualidade 

• Iman de neodiniio para sons graves potentes o agudos cristahnos 

• Diafragma evaporado com diamante amorto para a reproducao de audio 
natural 

• Design do concha acustica reversivel para f.icil monitori/a^ao unilateral 

• Cabo litz classe 1 LC-OFC bobinado para minima perda do transmissao do 
sinais 

• Ficha universal estereo banhada a ouro do tipo paratuso para uma ligacao 
segura 

• Design dobravel convenience 

• \K\anismo do auto-rechamento para evttar \ a/amento de -uni quando os 
auscultadores s,io retirados 

Especificacoes 

iipo: dinamico, fechado / Lnidades accionadoras r M) mm diam , tipo domico ; 
( apacidade de admissao de potent ia: 3.(K!li m\\ .• Impedaiu la: 
24 ohms a 1 kHz / Sensibilidade: 107 dB/m\Y •' ( ,ama do troqurm ia- ^ 

W.OOO Hz /' Cabo: Cabo litz Hasse 1 IX -OH unilateial lon^.de : * m 
bobinado, com uma fie ho univ ersa! estereo banhada a ourn ■ l'i-so: 300 g (som o 
abo) / Atessorm tornecido: ^acu do transporto l 1 ! 

( 1 design e as os|u\ iticacoes estan sujoitos a allorat urs soir c. i ■ provio. 
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Precautions 

• Road safety 

Ne\ er lis^ headphones w In K- ill i \ ing ,.i c\ cling, etc li uin he dangerous to 
turn up the \ olume loo mik h e\ on w hilo \\ alking. I Vmg so m,i\' hinder vour 
hearing and can bo ha/ai dous especially at le \ el crossings or pedestrian 
crossings. 

• Preventing hearing damage 

\void using headphones u "ith tho \ olume turned up tor an evtended period 
ot limo. I >oing so can damage \ our hearing It is advisable lo koop tho 
volume .it a moderate level at all tunes. 

• Caring for others 

Remember not to disturb people around you with the sound leaking from 
vour headphones. 

Keep the volume level moderate even in noisv places so that vou will be able to 
hear other people when thev talk to vou. 



Precauzioni 

• Sicurezza sulla strada 

\on us.iro mai le out lie alia guida di \ eicoh o m bickletla occ. Luo 1 isultare 
pericoloso al/are troppo il volume am he quando si cammnu poiehe I'udito 
pub essore compromesso e pub risultare pericoloso soprattorro nei pressi di 
pass.iggi ,1 li\ olio o passaggi pedonah 

• Prevenzioni di danni all'udito 

l'\ itare di usare le cutfie ad un li\ olio di \ olume troppo alto poiehe lascolto 
prolungato puo danneggiarc 1 udito. Si consiglia di mantenere sempre un 
li\ ello di volume moderate 

• Rispetto per il prossimo 

Kicordare di non disturbare chi e vicino con perdite di suono provenienti 
dalle cufhe. 

Mantenere un livello di volume modem to anche in luoghi rumorosi in modo da 
potere sen tire quando altre persone parlano con voi. 
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Precautions 

• Securite routiere 

Me jamais utilizer le casque pendant la conduite d'une voiture, en hicvclette 
etc. II est dangereux d'ecouter a \'olume eleve memo en marchant. \'ous 
risque/ de no pas entendre les sons exterieurs ce qui pent etre dangereux 
surtout sur les passages a ni\'eau et les passages pour pietons. 

• Attention aux dommages auditifs 

l : vite/ d'ecouter an casque a \ olume eleve pendant une periode prolongee 
pour ne pas endommagor \ otre oui'e. II est conseille d'ecouter tout le temps a 
volume modere. 

• Respectez votre entourage 

Veilkv a ne pas deranger les gens autour de \'ous en ocoutant trop tort. 

Kegle/ le volume a un niveau modere memo dans les endroits bruvants de 
facon a pouvoir entendre quand les gens s'adressent a vous. 
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Zur besonderen Beachtung 

• Zur Sicherheit 

Verwenden Sle den Kopthbrer niemals beim Auto- oder Radfahren. 
Bedenken Sie, dais audi beim Gehen die Lautstarkc nicht zu hoch eingestellt 
werden darf, da sonst die L'mgebungsgerausche nicht mehr zu horen sind. 

• Zur Vermeidung von Gehorschaden 

Achten Sie stets darauf, dal> die Lautstarke nicht liber langere Zeit zu hoch 
eingestellt ist, da sonst Hire Hbrorgane geschadigt werden konnen. 

• Damit andere Leute nicht belastigt werden 

Bedenken Sie, dal> der Schall auch nach auisen dringt und Leute iji Ihrer 
Umgebung gestdrt werden konnten. 

Stellen Sie die Lautstiirke stets so ein, dais Sie die Aulsengerauschc 
wahrnehmen konnen. 
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Precauciones 

• Seguridad en la carretera 

i\o emplee nunca los auriculares mientras conduzca, vava en bibicleta, etc. 
Puede resultar peligroso aumentar demasiado el volumen incluso aunque 
este caminando. El volumen excesivo pociria dificultar la audicion v resultar 
peligroso especialmente en pasos a nivel y pasos cebra. 

• Cuidado de sus oi'dos 

Evite emplear los auriculares a gran volumen durante mucho tiempo, va que 
si lo hiciese pociria danar sus oi'dos. Se aconseja mantener siempre el 
volumen a un nivel moderado. 

• Respeto a los demas 

No moleste a quienes so encuentren a mi alrededor con el sonido de sus 
auriculares. 

Vlantenga el \'olumen a un nivel moderado. incluso en lugares ruidoso, de 
forma que pueda oir a quienes le dirijan la palabra. 
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Precaucoes 

• Seguran^a no transito 

Nunca utilize auscultadores enquanto guia ou anda de bicicleta. Lode ser 
muito perigoso aumentar demasiadamente o volume im-Miw enquanto 
caminha. O aumento demasiado do volume pode atectar a sua audicao e 
pode ser perigoso especialmente em cru/amentos e nas taixas de pedestres. 

• Prevencao de problemas auditivos 

Evite utili/ar os auscultadores a um alto \ olume por inn periodo prolongado, 
pois pod era atectar a sua audicao. Acon^elha-sr a manter scmpre o \ olume a 
um nivel moderado. 

• Consideracao a terceiros 

Lembre-se de nao disturbar pessoas em torno de si, com o som emanado 
pelos auscultadores. 

Mantenha o v olume a um nivel moderado mesmo em locais ruidosos de modo 
a poder escutar quancio outras pessoas dingirem-liie a palavra. 
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CTepeodpoHnnecKMe HayiuHMKM 

For the customers in Russia 
fljio noKynaTeneiii B Poccmm 

• Hocuje ronoBHbie TenecfioHbi b cooTBeTCTBun c y Ka3aHHFiMM neBoro L m 
npaBoro R KaHanOB. 

• M36eraMTe A^HTe/ibHoro npocnyujuBaHMH Ha BbicoKOM rpoMKOCTn. 

• He wcnonb3yMTe ronoBHbie Teneu^oHbi b cnTyat4nax, r^e cnyx He flon>KeH 
6biTb ocnaGneH, KaK HanpMMep, bo BpeMH BO>KfleHMH aBTOMo6nnn wnn 
Benocunefla. 

H3roTOBMienb : Cohm KopnopeMUJH 
Aflpec : 

6-7-35 KMTaujHHaraBa, 
LUnHaraBa - «y, 
Tokho 141-0001, FlnoHHR 
CAenaHO b RnoHMFi 
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